16915 



02011993112970028 



ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 

31 Δεκεμβρίου 1997 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αριθ.8418 

Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού «ΠΑΤΡΑ V». 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΕΚ 
(Συνεδρίαση 73/29.10.1997, θέμα 37) 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν.3741/1929 «Περίτης κατ’ όροφον 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του Α.Ν. 163/1967 όπως τροποποιήθη¬ 
κε και αντικαταστάθηκε μετά Ν.Δ. 946/1971 και 145/1973. 

γ) Την υπ’ αριθμό 18.270/25-9-1997 Πράξη του Συμβο¬ 
λαιογράφου ΠΑΤΡΩΝ Τσιβιλή Νικόλαου του Γεωργίου, 
περί καταθέσεως του σχετικού φακέλου του Οικισμού 
«ΠΑΤΡΑ V», στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανο¬ 
μής ποσοστών, σχέδιο Γ ενικής Διατάξεως του Οικισμού, 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης, σχέδια Κατόψεων, Όψεων 
και Τομών ως και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης, προ¬ 
βαίνουμε : 

Στην Σύσταση Αυτοτελών Οριζοντίων Ιδιοκτησιών του 
Οικισμού της πόλεως των ΠΑΤΡΩΝ του Νομού ΑΧΑΙΑΣ (α¬ 
ριθμός Οικισμού V), στοίχοι εννέα (9), κατοικίες εκατόν 
δέκα τέσσερις (114), με ημερομηνία κληρώσεως 11-6- 
1986, αριθμός Πολεοδομικής Μελέτης 11257/Α/3β/21-11- 
1983 που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του Ο.Ε.Κ. σε ιδιό¬ 
κτητο αυτού οικόπεδο. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣΤΟΥΟΙΚΟΠΕΔΟΥ. 

1. Ο παραπάνω Οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα οκτώ χιλιάδων 
τριακοσίων ενενήντα έξι και εβδομήντα εννέα εκατοστών 
(18.396,79 μ2) που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα 
νομή και κατοχή του Ο.Ε.Κ. και ορίζεται μετά στοιχεία: Α- 
Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-0-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α3- 
Α2-Α1-Α στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5- 
1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας του Ο.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 511/16-9-1981) και συνορεύει 
σύμφωνα με το από 24-8-1972 Τοπογραφικό Διάγραμμα 
του Πολιτικού Μηχανικού του Ο.Ε.Κ. Γ. Λαδόπουλου : 


Ανατολικά: Επί πλευράς 32-41-47-53-140-136 με ιδιο¬ 
κτησίες Παπαθεοδώρου Αντώνη και Φ. Μποιλέ. 

Δυτικά: Επί πλευράς 320-326-331-355-361-363-375- 
377-378 με οδό και πέραν αυτού με ιδιοκτησίες Σπυρο- 
πούλου Ανδρέα, Ξεν. Φωτοπούλου, Θεοδώρου Γιαννακο- 
πούλου και κληρονόμων Κούτρα. 

Βόρεια: Επί πλευράς 378-379-380-381-385-387-68-449- 
32 με ιδιοκτησίες αγνώστων και Φωτ. Φάκου. 

Νότια: Επί πλευράς 136-143-160-163-169-207-209-211- 
273-320 με ιδιοκτησίες Φ. Μποιλέ, κληρονόμων Δάρα, 
Κων/νου Καλογήρου και Παναγ. Δημακόπουλου. 

Το ανωτέρω οικόπεδο βρίσκεται στη θέση «ΕΓΛΥΚΑΣ» 
της Περιφέρειας του Δήμου Πατρέων Αχαίας εμφαίνεται 
με τα στοιχεία 32-41-47-53-140-136-143-160-163-169- 
204-207-209-211-273-320-326-331-355-361-363-375- 
377-378-379-380-383-385-387-68-449-32 στο από 24-8- 
1972 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανι¬ 
κού του Ο.Ε.Κ. Γ. Λαδόπουλου, ακριβές αντίγραφο του 
οποίου υπογεγραμμένο από τον Πολ. Μηχανανικό του 
Ο.Ε.Κ., Σίμο Δημητριάδη βρίσκεται κατατεθειμένο στον 
Συμβολαιογράφο ΠατρώνΤσιβιλή Νικόλαο του Γεωργίου 
στον σχετικό φάκελο του Οικισμού και περιήλθε στην κυ¬ 
ριότητα του Ο.Ε.Κ. από αγορά από τους: 

1) Ξενοφών Φωτόπουλο του Φωτίου με το υπ' αριθμόν 
2.155/23-9-1972 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβο¬ 
λαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Παναγιώτου Γκιόκα που έ¬ 
χει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Δή¬ 
μου Πατρέων, στον τόμο 911 και με αύξοντα αριθμό 
194808,2) Φώτιο Φάκοτου Παναγιώτου με το υπ’ αριθμόν 
2.156/23-9-1972 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβο¬ 
λαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Παναγιώτου Γκιόκα, που 
έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Δή¬ 
μου Πατρέων, στον τόμο 911 και με αύξοντα αριθμό 
194809, 3) Κωνσταντίνο Φάκοτου Παναγιώτου με το υπ’ 
αριθμόν 2.157/23-9-1972 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο 
του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Παναγιώτου 
Γκιόκα που έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία Μεταγρα¬ 
φών του Δήμου Πατρέων, στον τόμο 911 και με αύξοντα 
αριθμό 194810, 4) α) Πηνελόπη σύζυγο Ανδρέου Χατζή ή 
Χαντζή, το γένος Παναγιώτου και Σοφίας Φάκου, β) Χρή- 
στο Φάκοτου Παναγιώτου, γ) Ανδρέα Χατζή ή Χαντζή του 
Δημητρίου και δ) Σπυρίδων Γεωργόπουλοτου Βασιλείου 
με το υπ' αριθμόν 5955/23-9-1972 αγοραπωλητήριο συμ¬ 
βόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμιστοκλέους 
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Βασιλείου Οικονομόπουλου που έχει μεταγράφει νόμιμα 
στα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Πατρέων. σΓον τόμο 
911 και με αύξοντα αριθμό 194807, - στο υπ' αριθμόν 
5955/23-9-1972 συμβόλαιο αναφέρεται έκταση μέτρων 
τετραγωνικών έξι (6 μή ιδιοκτησίας ΔΕΗ μη περιλαμβα- 
νομένη στην πωλούμενη έκταση εντός της οποίας υπάρ¬ 
χει παλαιός ήδη εγκαταλελλειμμένος υποσταθμός - και 5) 
α) Γεώργιο Φάκο του Παναγιώτου, β) Κωνσταντίνο Φάκο 
του Παναγιώτου, γ) Πηνελόπη σύζυγο Ανδρέου Χατζή το 
γένος Παναγιώτου και Σοφίας Φάκου και δ) Χρήστο Φάκο 
του Παναγιώτου με το υπ’ αριθμόν 5956/23-9-1972 αγο- 
ραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Θεμιστοκλέους Βασιλείου Οικονομοπούλου που έχει με¬ 
ταγράφει νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Πα¬ 
τρέων, στον τόμο 911 και με αύξοντα αριθμό 194806 

2. Στους άνω πωλητές είχαν περιέλθει τα ακίνητα αυτά 
ως εξής: _ 

1) Στον ^ενοφώντα Φωτόπουλο του Φωτίου και σε μεί- 
ζονα έκταση, εξ αγοράς παρά του Κωνσταντίνου Λεβιδιώ- 
τη με το υπ' αριθμόν 13643/1933 συμβόλαιο του Συμβο¬ 
λαιογράφου ΠατρώνΤιμ, Βοίλα, νόμιμα μεταγεγραμμένο 
στα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Πατρέων, στον τόμο 
341 και με αύξοντα αριθμό 83954. 

2) Στον Φώτιο Φάκο του Παναγιώτου και σε μείζονα έ¬ 
κταση πέντε (5) στρεμμάτων, εξ αγοράς παρά της μητρός 
του Σοφίας χήρας Παναγ. Φάκου με το υπ' αριθμόν 
2848/1956 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου ΓΙατρων Γ. 
Κούκου, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία Μεταγρα¬ 
φών του Δήμου Πατρέων, στον τόμο 409 και με αύξοντα 
αριθμό 117735, στην δε δικαιοπάροχόν του μητέρα πε¬ 
ριήλθε σε μείζονα έκταση, με το υπ’ αριθμόν 3044/1910 
προικοσυμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πατρών Άγγ. 
Κουμανιώτη, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία Μετα- 
γραφώντου Δήμου Πατρέων στο τόμο 260 και με αύξοντα 
αριθμό 52704. Επί της αρχικής εκτάσεως του κτήματος 
των πέντε (5) στρεμμάτων υφίσταντο υποθήκες εκ δραχ¬ 
μών σαράντα χιλιάδων (40.000) υπέρ της συζύγου του 
πωλητού, η οποία εξαλήφθη και ετέρα υπέρ της Αγροτι¬ 
κής Τράπεζας της Ελλάδος εκ δραχμών σαράντα επτά χι¬ 
λιάδων (47.000) η οποία περιορίσθει στο εναπομένον 
στον πωλητή υπόλοιπο τμήμα του προαναφερθέντος α¬ 
γρού, όπως προκύπτει και εκ των συνημμένων στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 2.156/23-9-1972 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Παναγιώτου Γκιό- 
κα, από 20ης και 31ηςης Μαίου 1972 Πιστοποιητικών του 
Υποθηκοφυλακείου Πατρών. 

3) Στον Κωνσταντίνο Φάκο του Παναγιώτου εξ αγοράς 
παρά της Ιουλίας συζύγου Παναγ. Γεωργόπουλου το γέ¬ 
νος Παναγιώτου Φάκου με το υπ’ αριθμόν 119/16-2-1970 
συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πατρών Δημητρίου 
Μαντέλη νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία Μεταγρα¬ 
φών του Δήμου Πατρέων στον τόμο 779 και με αύξοντα α¬ 
ριθμό 181570, στη δε δικαιοπάροχο του πωλητού περιήλ¬ 
θε το εν λόγω ακίνητο δια δωρεάς εν ζωή με το υπ’ αριθ¬ 
μόν 6357/12-11-1963 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου 
Πατρών Γεωργίου Κούκου νόμιμα μεταγεγραμμένο στα 
βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Πατρέων στον τόμο 453 
και με αύξοντα αριθμό 139587. Εις την δικαιοπάροχο της 
Ιουλίας Γεωργοπούλου, Σοφία χήρα Παναγ. Φάκου πε¬ 
ριήλθε το αναφερόμενο αγροτεμάχιο σε μείζονα έκταση, 
με το υπ’ αριθμόν 3044/1910 προικοσυμβόλαιο του Συμ¬ 
βολαιογράφου Πατρών Αγγ. Κουμανιώτη νόμιμα μεταγε- 
γραμμένο στα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Πατρέων 


στον τόμο 260 και με αύξοντα αριθμό 52704. 

4) α) Στην Πηνελόπη σύζυγο Ανδρέου Χατζή ή Χαντζή 
το γένος Παναγιώτου και Σοφίας Φάκου, β) στον Χρήστο 
Φάκο του Παναγιώτου, γ) στον Ανδρέα Χατζή ή Χαντζή 
του Δημητρίου, και δ) στον Σπυρίδων Γεωργόπουλο του 
Βασιλείου το αναφερόμενο αγροτεμάχιο μετά των εν αυ- 
τώ διαφόρων καρποφόρων δένδρων περιήλθε εις τους 
πωλητές και κατά τα κατωτέρω εξ αδιαιρέτου μερίδια, εις 
έκαστοντούτων ως ακολούθως: Μετουπ’ αριθμόν 15986 
της 14ης Σεπτεμβρίου 1925 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο 
του Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Λεχουρίτη νό¬ 
μιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία Μεταγραφών του Δή¬ 
μου Πατρέων στο τόμο 316 και με αύξοντα αριθμό 71661 
ο αρχικός δικαιοπάροχοςτωνπωλητών Παναγιώτης Θεο¬ 
δώρου Φάκος αγόρασε παρά των Ανδρέα Δημητρίου Δά- 
ρα και Κατίνας Δημ. Δάρατο αναφερόμενο αγροτεμάχιο. 
Ούτος απεβίωσε την 26η Μαρτίου 1954 και με την υπ’ α¬ 
ριθμόν 2256 της 14ης Μαρτίου 1954 Δημόσια Διαθήκη 
του Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Ευθυμίου Κού¬ 
κου, νόμιμα δημοσιευθείσα από το Πρωτοδικείο Πατρών 
κατά την συνεδρίαση αυτού της 11 -7-1954 δια του υπ’ α¬ 
ριθμόν 103 πρακτικού του, εις το ανωτέρω αγροτεμάχιον 
εγκατέστησε κληρονόμους του τα τέκνα του Πηνελόπη 
σύζυγο Ανδρέου Χατζή το γένος Παναγιώτου Φάκου, Α¬ 
ντωνία θυγατέρα Παναγιώτου Φάκου, και Χρήστο Πανα- 
γιώτου Φάκο, οι οποίοι και απεδέχθησαν την κληρονομιά 
ταύτη με την υπ’ αριθμόν 2457 της 14-2-1956 δήλωσή 
τους, του Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Ευθυμί¬ 
ου Κούκου, νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία Μεταγρα¬ 
φών του Δήμου Πατρέων στο τόμο 402 και με αύξοντα α¬ 
ριθμό 114084. ΓΙλήν όμως, ο ανωτέρω διαθέτης Παναγιώ¬ 
της Φάκος εκτός των εν τη διαθήκη του ταύτη 
τετιμημένωντριών κληρονόμωντου, κατέλιπεν εν ζωή και 
ετέρους νομίμους κληρονόμους του και μεριδιούχους, ή¬ 
τοι την σύζυγό του Σοφία χήρα Παναγιώτου Φάκου και τα 
τέκνα του Γεώργιον Παναγιώτου Φάκο, Βασιλική σύζυγο 
Ανδρέου Χριστόπουλου, Φώτιο Παναγιώτου Φάκο, Ιουλία 
θυγατέρα Παναγιώτου Φάκου ήδη σύζυγο Σπυρίδωνος 
Γεωργόπουλου και Θεόδωρο Παναγιώτου Φάκο. Εκ των 
παραλειφθέντων ως άνω νομίμως κληρονόμων οι εκ τού¬ 
των Σοφία χήρα Παναγιώτου Φάκου, Θεόδωρος Πανα- 
γιώτου Φάκος, Φώτιος Παναγιώτου Φάκος, Ιουλία θυγα- 
τήρ Παναγιώτου Φάκου σύζυγος Σπυρίδωνος Γεωργο- 
πούλου και Βασιλική θυγατήρ Παναγιώτου Φάκου 
σύζυγος Ανδρέου Χριστόπουλου, με την υπ’ αριθμόν 40 
της 14ης Νοεμβρίου 1955 Πράξη του Γραμματέως Πρω¬ 
τοδικών Πατρών, αποποιήθησαν την κληρονομιά του α- 
ποβιώσαντος πατρόςτων. Πλήν όμως, επειδή η δήλωσή 
των αποποιήσεως έγινε εκπρόθεσμα ουδέν απέφερε α¬ 
ποτέλεσμα Δια της υπ’ αριθμόν 2708 της 4ης Νοεμβρίου 
1955 δηλώσεώς των που έγινε ενώπιον του Συμβολαιο¬ 
γράφου Πατρών Επαμεινώνδα Παναγιώτου Μπέσκου, α- 
νεννώρισαντην υπ’ αριθμόν 2256 της 14ης Μαρτίου 1954 
Δημόσια Διαθήκη του αποβιώσαντος πατρός των που έγι¬ 
νε ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Ευ¬ 
θυμίου Κούκου, ως ισχυρά, έγκυρο και απρόσβλητο, πα- 
ραιτηθέντες παντός δικαιώματος των προς προσβολή 
ταύτης δι' οιονδήποτε λόγο και αιτία. Ακολούθως οι εκ 
των μη τιμηθέντων δια της Διαθήκης αναγκαίοι κληρονό¬ 
μοι του άνω αποβιώσαντος και τέκνα αυτού ο μεν Κων¬ 
σταντίνος Παναγιώτου Φάκος με την υπ' αριθμόν 335 της 
26ης Ιουνίου 1970 Πράξη του Συμβολαιογράφου Πατρών 
Δημητρίου Αυνούστου Μαντέλη απεδέχθη την κληρονο- 
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μία του κατά τα άνω αποβιώσαντος πατρός του συνιστα- 
μένη εις τα δύο εικοστά (2/20) εξ αδιαιρέτου εκ του όλου 
αγροτεμαχίου ήτοι ανά ένα εικοστό (1 /20) εξ αδιαιρέτου 
έκτου μεριδίου της εγκαταστάτου αδελφής του Πηνελό¬ 
πης σύζυγο Ανδρέου Χατζή και ανά ένα εικοστό (1/20) εξ 
αδιαιρέτου εκ του μεριδίου της ως άνω επίσης εγκατα- 
στάτου αδελφής του Αντωνίας συζύγου Παναγιώτου Πα¬ 
παθεοδώρου, ο δε Γεώργιος Παναγιώτου Φάκος με την 
υπ' αριθμόν 343 της 30ης Ιουνίου 1970 Πράξη του αυτού 
ως άνω Συμβολαιογράφου, απεδέχθη την κληρονομιά 
του αποβιώσαντος ως άνω πατρός του συνισταμένη εις 
τα δύο εικοστά (2/20) εξ αδιαιρέτου του όλου αγροτεμα¬ 
χίου ήτοι, ανά ένα εικοστό (1/20) εξ αδιαιρέτου έκτου με¬ 
ριδίου της εγκαταστάτου αδελφής του Πηνελόπης συζυ- 
γου Ανδρέου Χατζή και ένα είκοσιό (1/20) εξ αδιαιρέτου 
εκ του μεριδίου της εγκαταστάτου ετέρας αδελφής του 
Αντωνίας συζύγου Παναγιώτου Παπαθεοδώρου, αμφοτέ- 
ρων των Πράξεων τούτων νόμιμα μεταγεγραμμένων στα 
βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Πατρεωντης μεν πρώτης 
στο τόμο 794 και με αύξοντα αριθμό 183068 της δε δευ- 
τέρας στο τόμο 794 και με αύξοντα αριθμό 183128. Στη 
συνέχεια η εκ διαθήκης κληρονόμος Αντωνία σύζυγος 
Παναγιώτου Παπαθεοδώρου. το γένος Παναγιώτου Φό¬ 
κου, το διατης άνω υπ' αριθμόν 2256/1954 Δημοσίας Δια¬ 
θήκης περιελθόν σ’ αυτήν κληρονομικόν μερίδιόντης, με 
το υπ’ αριθμόν 5377 της 4ης Ιανουάριου 1962 προικο- 
συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Ευ¬ 
θυμίου Κούκου, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία Με¬ 
ταγραφών του Δήμου Πατρέων στο τόμο 440 και με αύ¬ 
ξοντα αριθμό 133022, συνέστησε προίκα κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 1412 και 1414 του Αστικού Κώδικα 
προς τον Σπυρίδωνα Βασιλείου Γεωργόπουλο και υπέρ 
της αδελφής της Ιουλίας Παναγιώτου Φάκου. Περαιτέρω 
ο Κωνσταντίνος Παναγιώτου Φάκος εκ της ανωτέρω νο¬ 
μίμου αυτού μοίρας, το ένα εικοστό (1/20) εξ αδιαιρέτου, 
συνεστησε προίκα κατά το άρθρο 1414 του Αστικού Κώ¬ 
δικα προς τον επ'αδελφή γαμπρό του Σπυρίδωνα Βασι¬ 
λείου Γεωργόπουλο και υπέρ της αδελφής του Ιουλίας 
συζύγου Σπυρίδωνος Γεωργόπουλου,το γένος Παναγιώ- 
του Φάκου, με το υπ' αριθμόν 337 της 27ης Ιουνίου 1970 
προικοσυμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πατρών Δημη- 
τρίου Αυγούστου Μαντέλη, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα 
βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Πατρέων στο τόμο 794 
και με αύξοντα αριθμό 183135, το δε έτερον ένα εικοστό 
(1/20) εξ αδιαιρέτου συνέστησε προίκα προς τον επ’ α¬ 
δελφή γαμπρό του Ανδρέα Δημητρίου Χατζή και υπέρ της 
αδελφής του Πηνελόπης συζύγου Ανδρέου Χατζή, το γέ¬ 
νος Παναγιώτου Φάκου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
1413 του Αστικού Κώδικα με το υπ’ αριθμόν 338 της 27ης 
Ιουνίου 1970 προικοσυμβόλαιο του αυτού ως άνω Συμ¬ 
βολαιογράφου, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα αυτά ως ά¬ 
νω βιβλία Μεταγραφών στο τόμο 794 και με αύξοντα α¬ 
ριθμό 183136. Επίσης και ο Γεώργιος Παναγιώτου Φάκος 
το ένα εικοστό (1/20 ) εξ αδιαιρέτου της νομίμου αυτού 
μοίρας, συνέστησε προίκα κατά το άρθρον 1413 του Α¬ 
στικού Κώδικα προς τον επ αδελφή γαμπρό του Ανδρέα 
Δημητρίου Χατζή, και υπέρ της αδελφής του Πηνελόπης 
συζύγου Ανδρέου Χατζή, το γένος Παναγιώτου Φάκου, με 
το υπ’ αριθμόν 361 της 7ης Ιουλίου 1970 προικοσυμβό- 
λαιο του Συμβολαιογράφου Πατρών Δημητρίου Αυγού¬ 
στου Μαντέλη, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία Μετα¬ 
γραφών του Δήμου Πατρέων στο τόμο 797 και με αύξοντα 
αριθμό 183430, το δε έτερον ένα εικοστό (1/20) εξ αδιαι¬ 


ρέτου της νομίμου κατά τα άνω μοίρας του, συνέστησε 
προίκα κατάτο άρθρο 1414του Αστικού Κώδικα προς τον 
επ’ αδελφή γαμπρό του Σπυρίδωνα Βασιλείου Γεωργό¬ 
πουλο, και υπέρ της αδελφής του Ιουλίας συζύγου Σπυ¬ 
ρίδωνος Γεωργόπουλου το γένος Παναγιώτου Φάκου με 
το υπ’ αριθμόν 362 της 7ης Ιουλίου 1970 προικοσυμβό- 
λαιοτου αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου, νόμιμα μετα- 
γεγραμμενο στα αυτά ως άνω βιβλία Μεταγραφών στοτό- 
μο 797 και με αύξοντα αριθμό 183429. Ούτω κατόπιν των 
ανωτέρω οι ως άνω πωλητές είναι κύριοι του αναφερομέ- 
νου αγροτεμαχίου μετά των εντός αυτού οπωροφόρων 
δένδρων και δη α) η Πηνελόπη σύζυγος Ανδρέου Χατζή 
κατά τα τρία δέκατα (3/10) ή έξι εικοστά (6/20) εξ αδιαι¬ 
ρέτου, β) ο Χρήστος Παναγιώτου Φάκος κατά τα δύο δέ¬ 
κατα (2/10) ή τέσσερα εικοστά (4/20) εξ αδιαιρέτου εκ 
κληρονομιάς του κατά τα άνω αποβιώσαντος πατρός του 
Παναγιώτου Θεοδώρου Φάκου με την προαναφερθείσα 
υπ' αριθμόν 2256/1954 Δημόσια Διαθήκη του Συμβολαιο¬ 
γράφου Πατρών Γεωργίου Ευθυμίου Κούκου, γ) οΑνδρέ- 
ας Δημητρίου Χατζής ή Χαντζής κατά το ένα δέκατο (1/10) 
ή τα δύο εικοστά (2/20) εξ αδιαιρέτου λόγω προικός συ- 
σταθείσης κατάτο άρθρο 1413του Αστικού Κώδικα μετά 
προαναφερόμεναυπ' αριθμόν 338 και 361 του έτους 1970 
προικοσυμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πατρών Δημιη- 
τρίου Μαντέλη και δ) ο Σπυρίδων Βασιλείου Γεωργόπου- 
λος κατά τα τέσσερα δέκατα (4/10) ή τα οκτώ εικοστά 
(8/20) εξ αδιαιρέτου λόγω προικός συσταθείσης κατά τα 
άρθρα 1412 και 1414του Αστικού Κώδικα, μετά ως άνω 
αναφερθέντα, υπ’ αριθμόν 5377/1962 προικοσυμβόλαιο 
του Συμβολαιογράφου Πατρών Γ εωργίου Κούκου και υπ’ 
αριθμόν 337 και 362 του έτους 1970 προικοσυμβολαίων 
του Συμβολαιογράφου Πατρών Δημητρίου Μαντέλη. 

α) Στον Γεώργιο Φάκο του Παναγιώτου, β) στον Κων¬ 
σταντίνο Φάκο του Παναγιώτου, γ) στην Πηνελόπη σύζυ¬ 
γο Ανδρέου Χατζή το γένος Παναγιώτου και Σοφίας Φά¬ 
κου και δ) στον Χρήστο Φάκο του Παναγιώτου, το αναφε- 
ρόμενο αγροτεμάχιο μετά των εντός αυτού δένδρων, και 
κατά τα μερίδια αυτών σε μέτρα τετραγωνικά εξ αδιαιρέ¬ 
του, ως ακολούθως: Η δικαιοπάροχος των πωλητών και 
μητέρα αυτών Σοφία χήρα Παναγιώτου Φάκου με το υπ’ 
αριθμόν 3044 της 30ης Σεπτεμβρίου 1910 προικοσυμβό- 
λαιοτου Συμβολαιογράφου Πατρών "Αγγέλου X. Κουμα- 
νιώτη, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία Μεταγραφών 
του Δήμου Πατρέων στο τόμο 260 και με αύξοντα αριθμό 
52704 και μετά τον κατά το έτος 1954 θάνατο του συζύ¬ 
γου αυτής Παναγιώτου Φάκου, είχε στην άμεσο και απο¬ 
κλειστική αυτής κυριότητα, νομή και κατοχή της το προα- 
ναφερόμενο αγροτεμάχιο σε μείζονα έκταση. Μετάτο θά¬ 
νατο της Σοφίας χήρας Παναγιώτου Φάκου την 7η 
Οκτωβρίου 1971 με την υπ' αριθμόν 8367 από 3η Νοεμ¬ 
βρίου 1967 Δημόσια Διαθήκη συνεαχθείσα ενώπιον του 
Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Ευθ. Κούκου και 
δημοσιευθείσα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών 
κατά την συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου 1971 δια του 
υπ’ αριθμών 189 πρακτικού του, εγκατέστησε κληρονό¬ 
μους της του αγροτεμαχίου, τους υιούς της Γεώργιο Πα- 
ναγιώτου Φάκο σε έκταση δύο (2) στρεμμάτων ή όσης ε- 
κτάσεως και Κωνσταντίνο Παναγιώτου Φάκο σε έκταση ε¬ 
νός (1) στρέμματος ή όσης εκτάσεως. παραλείψασα τα 
υπόλοιπα επτά (7) τέκνα της άνευ λόγου και άνευ ουδε- 
μιας δικαιολογίας ενώ και τα υπόλοιπα αυτά τέκνο της 
τυγχάνουν αναγκαίοι αυτής κληρονόμοι. Στη συνέχεια ό¬ 
λοι οι νόμιμοι αυτής κληρονόμοι, τέκνα της αποβιωσάσης 
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ως άνω Σοφίας χήρας Παναγιώτου Φάκου, τόσον οι εν τη 
άνω διαθήκη εγκατασταθέντες όσο και οι παραλεκρθέ- 
ντες, με την υπ’ αριθμόν 6304 της 20ης Ιανουάριου 1972 
Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς και Δηλώσεως Επιλογής 
Κληρονομικού Μεριδίου του Συμβολαιογράφου Πατρών 
Δημητρίου Αυγουστή Μαντέλη, νόμιμα μεταγεγραμμένη 
στα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Πατρέων στο τόμο 
870 και με αύξοντα αριθμό 190706, οι μεν 1) Φώτιος Πα- 
ναγιώτου Φάκος, 2) Θεόδωρος Παναγιώτου Φάκος, 3) Ι¬ 
ουλία σύζυγος Σπυρίδωνος Γεωργόπουλου, το γένος Πα- 
ναγιώτου Φάκου, 4) Αντωνία σύζυγος Παναγιώτου Παπα- 
παθεοδώρου, το γένος Παναγιώτου Φάκου και 5) Βάσω 
σύζυγος Ανδρέου Χριστόπουλου, το γένος Παν, Φάκου, 
ως έχοντες λάβει εν ζωή παρά της μητρός των Σοφίας χή¬ 
ρας Παναγιώτου Φάκου, ακίνητη περιουσία και έκαστος 
τούτων κατά σειρά α) δια του υπ' αριθμόν 2849/2-8-1956 
δωρητηρίου συμβολαίου του τέως Συμβολαιογράφου 
Πατρών Ευθυμίου Κούκου, β) δια του υπ' αριθμόν 
4888/17-12-1960 συμβολαίου παραχωρήσεως κληρονο- 
μικής μερίδος του τέως Συμβολαιογράφου Πατρών Ευ¬ 
θυμίου Κούκου, γ) δια του υπ' αριθμόν 6357/12-11-1963 
δωρητηρίου συμβολαίου εν ζωή του τέως Συμβολαιο¬ 
γράφου Πατρών Ευθυμίου Κούκου, δ) δια του υπ’ αριθμόν 
2296/26-6-1954 προικοσυμβολαίου του αυτού ως άνω 
Συμβολαιογράφου και ε) δια του υπ’ αριθμόν 3268 της 22- 
9-1957 προικοσυμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιο¬ 
γράφου Ευθυμίου Κούκου, αρκέσθησαν σε όσα έλαβαν 
μη συνεισφέροντες τα ληφθέντα και συνεψήφισαν έκα¬ 
στος ότι έλαβε, με την κληρονομική του μερίδα κατ’ επι¬ 
λογή, οι δε Χρήστος Παναγιώτου Φάκος και Πηνελόπη σύ¬ 
ζυγος Ανδρέου Χατζή το γένος Παναγιώτου Φάκου, ου- 
δέν λαβόντες παρά της μητρός των ούτε εν ζωή αυτής 
ούτε και δια της αναφερομένης Δημοσίας Διαθήκης, υ- 
πεισήλθαν εις την καταληφθείσα περιουσία της αποβιω- 
σάσης μητρός των ως αναγκαίοι κληρονόμοι και έλαβαν 
παρά των εν τη Διαθήκη εγκαταστάτωντην νόμιμο αυτών 
μοίρα, συνισταμένη εις το ένα όγδοο (1/8) εξ αδιαιρέτου 
εις έκαστο τούτων στο οποίο αντιστοιχούν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά τριακόσια τριάντα (330 μ2) εξ αδιαιρέτου σε έκα¬ 
στον, εκ του προαναφερομένου αγροτεμαχίου, οι δε εκ 
Διαθήκης κληρονόμοι Γεώργιος Παναγιώτου Φάκος και 
Κωνσταντίνος Παναγιώτου Φάκος και κατά την αναλογία 
τωντην καθορισθείσα δια της ως άνω Δημοσίας Διαθήκης 
της μητέρας των, έλαβαν εκ της καταληφθείσης κληρο¬ 
νομιάς ο μεν Γεώργιος Παναγιώτου Φάκος μέτρα τετρα¬ 
γωνικά χίλια τριακόσια είκοσι δύο και εβδομήντα εκατο¬ 
στά (1.322,70 μ2) εξ αδιαιρέτου, ο δε Κωνσταντίνος Πα- 
ναγιώτου Φάκος μέτρα τετραγωνικά εξακόσια πενήντα 
επτά και εβδομήντα εκατοστά (657,70 μ2) εξ αδιαιρέτου 
του προαναφερομένου αγροτεμαχίου, αναγνωρίσαντες 
άπαντες με την υπ’ αριθμόν 6304/1972 πράξη του Συμβο¬ 
λαιογράφου Πατρών Δημητρίου Αυγουστή Μαντέλη, 
συμβληθέντες αδελφοί τους προαναφερομένους τέσσε¬ 
ρις (4) αδελφούς των ως αποκλειστικούς συγκύριους, 
συννομείς και συγκατόχους του αναφερομένου αγροτε¬ 
μαχίου και κατά τα άνω σε μέτρα τετραγωνικά εξ αδιαιρέ¬ 
του μερίδιά των. 

3. Επί της παραπάνω περιγραφομένης οικοπεδικής ε¬ 
κτάσεων εγκρίθηκε η ανέγερση του Οικισμού με το Π.Δ. 
1-9-1981, (Φ.Ε.Κ. 511/16-9-81). 

4 Απότο ανωτέρω οικόπεδο διατέθηκαν για δημόσιους 
και κοινόχρηστους χώρους μέτρα τετραγωνικά τέσσερις 
χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα έξι και εξήντα οκτώ εκατο¬ 


στά (4.946,68 μ2). Η έκταση αυτή ανήκει κατά κυριότητα 
στον Ο.Ε.Κ. και δεν μεταβιβάζεται στους Οικιστές με την 
μεταβίβαση σε κάθε ένα απ' αυτούς της αυτοτελούς ορι¬ 
ζοντίου ιδιοκτησίας του. 

Στην κυριότητα του Ο.Ε.Κ. παραμένει επίσης και δεν με¬ 
ταβιβάζεται στους Οικιστές έκταση μέτρων τετραγωνι¬ 
κών δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και ενενήντα εκα¬ 
τοστών (2.222,90 μ2) -παιδική χαρά και πλατεία με αίθου¬ 
σα συγκεντρώσεως και τέσσερα (4) καταστήματα. 

5. Ο Οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιά¬ 
δων διακοσίων είκοσι επτά και είκοσι ένα εκατοστών 
(11.227,21 μ2), η οποία μόνη αυτή αποτελείτο οικόπεδο 
των με την παρούσα πράξη συνιστωμένων αυτοτελών ο¬ 
ριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού και μεταβιβάζεται 
στους Οικιστές με την μεταβίβαση με τις οριζόντιες ιδιο¬ 
κτησίες τους και κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που α¬ 
ναλογεί σε κάθε μια απ’ αυτές. 

6. Στο από 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Κ.(Φ.Ε.Κ. 511/16-9-1981) ο¬ 
λόκληρο το εκ μέτρων τετραγωνικών δέκα οκτώ χιλιάδων 
τριακοσίων ενενήντα έξι και εβδομήντα εννέα εκατοστών 
(18.396,79 μ2) οικόπεδο εμφανίζεται μετά κεφαλαία αλ¬ 
φαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ-Ζ-Η-Ο-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο- 
Π-Ρ-Σ-Τ -Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α3-Α2-Α1 -Α. 

Η ροζ επιφάνεια του σχεδίου τούτου είναι εκείνη που 
διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Η 
μπλέ και πράσινη επιφάνεια η χαρακτηριζόμενη ως ιδιο¬ 
κτησία Ο.Ε.Κ. (παιδική χαρά και πλατεία), είναι εκείνη που 
παραμένει στην κυριότητα του Ο.Ε.Κ. Η λοιπή λευκή επι¬ 
φάνεια του σχεδίου τούτου, αποτελείτο οικόπεδο του Οι¬ 
κισμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. 

Ο Οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον αριθμό «V» έχει 
ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και περιλαμ¬ 
βάνει συνολικά εκατόν δέκα τέσσερις (114) κατοικίες σε 
τριώροφα πάνω σε πυλωτή κτίρια, διατεταγμένες σε εν¬ 
νέα (9) στοίχους. 

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται 
και διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι οι παρα¬ 
κάτω αναφερόμενες και λεπτομερειακά περιγραφόμε- 
νες: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΑ (1). 

Ο Στοίχος ένα (1) περιλαμβάνει μία (1) τριώροφη πολυ¬ 
κατοικία σε πυλωτή, τύπου 3012 ΙΙΙακ -ίνα, η οποία αποτε- 
λείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτε¬ 
ρο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώ¬ 
μα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και λεβητοστάσιο κεντρικής θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' 
αριθμόν 3012/Α/1α με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α') όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
δέκα εννέα (19) και είκοσι (20) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 
σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 
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11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν δέκα εννέα (19) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα ο¬ 
κτώ χιλιοστά (148 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν είκοσι (20) διαμέρισμα του 
πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας. 

Το υπ’ αριθμόν είκοσι (20) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ε¬ 
κατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 °/οοο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και εβδομήντα δύο ε¬ 
κατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα πέντε χιλιοστά (185 %°) , 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ογδόντα πέ¬ 
ντε χιλιοστά (185 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλιοστά (168 % 0 )και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Μετο υπ' αριθμόν δέκα εννέα (19) διαμέρισμα 
του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β') όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν είκοσι ένα (21) και είκοσι δύο (22) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 
6-4-1977 σχέδιο κατόψεωςτυπικών ορόφων και στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν είκοσι ένα (21) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 ο/οοο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο) 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα ο¬ 
κτώ χιλιοστά (148 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο), και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Μετο υπ’αριθμόν είκοσι δύο (22) διαμέρισματου 
δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 


Το υπ’ αριθμόν είκοσι δύο (22) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 ο/οοο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα πέντε 
χιλιοστά (185 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν ογδόντα πέντε χιλιοστά (185 %ο) στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα πέντε χιλιοστά 
(185 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν είκοσι ένα (21) διαμέρισμα 
του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ') όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν εί¬ 
κοσι τρία (23) και είκοσι τέσσερα (24) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4- 
1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' αριθ¬ 
μόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμη- 
σης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν είκοσι τρία (23) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 ο/οοο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα ο¬ 
κτώ χιλιοστά (148 % 0 ), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά (162 %ο)και συνορεύ¬ 
ει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν είκοσι τέσσερα (24) διαμέρι¬ 
σμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμόν είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 ο/οοο) , που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα έξι χι¬ 
λιοστά (186 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν ογδόντα έξι χιλιοστά (186 %ο), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα διακόσια δύο χιλιοστά (202 
%ο)και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν είκοσι τρία (23) διαμέρισμα 
του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΙΙακ-Ιλ/α του στοίχου ένα 
(1), έχει ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής 
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θερμάνσεως χίλια χιλιοστά (1.000 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΥΟ (2). 

Ο Στοίχος δύο (2) περιλαμβάνει μία (1) τριώροφη πολυ¬ 
κατοικία σε πυλωτή, τύπου 3012 ΙΙ-ΙΙΙακ, η οποία αποτελεί- 
ται από το Υπόγειο. Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και λεβητοστάσιο κεντρικής θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/1 α με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων.' 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' αριθμόν 
ένα (1) και δύο (2) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατό¬ 
ψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' αριθμόν 11257/Α/7 με 
ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν ένα (1) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο 

(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 ο/οοο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα τρία ε¬ 
κατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα χιλιοστά (130 %ο)και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν δύο (2) διαμέρισμα του πρώ¬ 
του (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμόν δύο (2) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 

(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86°/ οοο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκα¬ 
τοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής κοινοχρήστων, ε¬ 
κατόν ενενήντα χιλιοστά (190 % 0 ) στις δαπάνες κεντρικής 
θερμάνσεως, εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 % 0 ) στις δα¬ 
πάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (173 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ένα (1) διαμέρισμα 
του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β') όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν τρία (3) και τέσσερα (4) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 
σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 
11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης- 


Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόντρία (3) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 »/ οοο), που αντιστοιχούν 08 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα τρία ε¬ 
κατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν τέσσερα (4) διαμέρισμα του 
δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμόν τέσσερα (4) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο) , που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκατο¬ 
στά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα χιλιοστά 
(190 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
ενενήντα χιλιοστά (190 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόντρία (3) διαμέρισμα 
του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν μέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ’) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν πέ¬ 
ντε (5) και έξι (6) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατό¬ 
ψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με 
ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν πέντε (5) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 ο/οοο) , που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα τρία ε¬ 
κατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %<>), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156 %ο), και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν έξι (6) διαμέρισμα του τρίτου 
(Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμόν έξι (6) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει εμβα¬ 
δόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό- 
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ντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά 
(96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά 
(191 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα διακό¬ 
σια οκτώ χιλιοστά (208 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόνπέντε (5) διαμέρισμα 
του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν μέρει με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΙ-ΙΙΙακ του στοίχου δύο (2), 
έχει ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερ¬ 
μάνσεως χίλια χιλιοστά (1.000 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΡΙΑ (3). 

Ο Στοίχος τρία (3) περιλαμβάνει δύο (2) τριώροφες πο¬ 
λυκατοικίες σε πυλωτή, τύπου 3012 ΙΙ-ΙΙΙακ, χωρισμένες 
με αρμό διαστολής. 

Η πρώτη πολυκατοικίατύπου 3012 ΙΙ-ΙΙΙακ αποτελείται α- 
πότο Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/α 1 με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων. 1 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
επτά (7) και οκτώ (8), διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατό¬ 
ψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με 
ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο. 

Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν επτά (7) διαμέρισμα, αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιχώλλ, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 %οο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα τρία ε¬ 
κατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά(143 %ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά(143 %<>), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα χιλιοστά (130 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Μετο υπ’αριθμόν οκτώ (8) διαμέρισματου πρώ¬ 
του (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ιδίας πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν οκτώ (8) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιχώλλ, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 Υοοο) , που αντιστοιχούν σε μέ¬ 


τρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά 
(96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 %ο) , στις δαπάνες κε¬ 
ντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 %ο), 
στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα τρία χιλιοστά (173 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμόν επτά (7) διαμέρισμα του 
πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα τρία (13) δια- 
μέρισματου πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ετέρας 
πολυκατοικίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εννέα (9) και δέκα (10) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 
σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 
11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν εννέα (9) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιχώλλ, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 %οο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα τρία ε¬ 
κατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %ο)και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμόν δέκα (10) διαμέρισμα του 
δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν δέκα (10) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 % οο) , που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά 
(96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 %ο) , στις δαπάνες 
κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 
%ο) στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ενε¬ 
νήντα χιλιοστά (190 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Μετο υπ’ αριθμόν εννέα (9) διαμέρισματου 
δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα πέντε (15) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου, ετέρας πολυκατοι¬ 
κίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ’) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν έ¬ 
ντεκα (11) και δώδεκα (12) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέ- 
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διο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' αριθμόν 
11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν έντεκα (11) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει εμ¬ 
βαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2),ποσοστόσυνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 %οο) , που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα τρία ε¬ 
κατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %<>), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως, εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143 %ο) στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156 %ο) και συνορεύ¬ 
ει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμόν δώδεκα (12) διαμέρισμα του 
τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόν δώδεκα (12) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιχφλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο) , που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκατο¬ 
στά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , στις δα¬ 
πάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα ένα χιλιο¬ 
στά (191 %ο) στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
διακόσια οκτώ χιλιοστά (208 %ο)και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν έντεκα (11) δια¬ 
μέρισμα τουτρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το δέκα επτά (17) διαμέρισμα του 
τρίτου (Γ) ορόφου ετέρας πολυκατοικίας ιδίου στοίχου 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΙ-ΙΙΙακ του στοίχου 
τρία (3), έχει κοινή θέρμανση με την δεύτερη πολυκατοι- 
κίατύπου3012 ΙΙ-ΙΙΙακτου ιδίου στοίχου, με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντακό¬ 
σια χιλιοστά (500 %ο). 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΙ-ΙΙΙακ αποτελείται 
από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η πε¬ 
ριγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Υποσταθμός Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' 
αριθμόν 3012/Α/Ια με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων 1 . 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
δέκα τρία (13) και δέκα τέσσερα (14) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4- 


1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' αριθ¬ 
μόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμη- 
σης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν δέκα τρία (13) διαμέρισμα, αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
ξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 ο/οοο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα 
τρία εκατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαρά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (143 % 0 ), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τριάντα χιλιοστά (130 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν οκτώ (8) διαμέρι¬ 
σμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ετέρας πο¬ 
λυκατοικίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Δυτικά: Με το υπ' αριθμόν δέκα τέσσερα (14) διαμέρι¬ 
σμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πολυ¬ 
κατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν δέκα τέσσερα (14) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 % 0 ), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα χι¬ 
λιοστά (190 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173 %») και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα τρία (13) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν δέκα πέντε (15) και δέκα έξι (16) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 
6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' 
αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Α- 
ρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν δέκα πέντε (15) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
ξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 ο/οοο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα 
τρία εκατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαρά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (143 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %ο), και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα (10) διαμέ¬ 
ρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ι- 
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δίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Μετο υπ’ αριθμόν δεκαέξι (16) διαμέρισματου 
δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν δέκα έξι (16) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκατο¬ 
στά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα χιλιοστά 
(190 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
ενενήντα χιλιοστά (190 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν δέκα πέντε (15) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ’) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν δέ¬ 
κα επτά (17) και δέκα οκτώ (18) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 
σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' αριθμόν 
11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν δέκα επτά (17) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρατετραγωνικά εξήντα (60μ2),ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
ξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 °/οοο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα 
τρία εκατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαρά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (143 %»), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156 %ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει μετο υπ’ αριθμόν δώδεκα (12) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ί¬ 
διου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμόν δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα 
του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόν δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρατετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 °/οοο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %<>), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα έ¬ 
να χιλιοστά (191 %<>), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια οκτώ χιλιοστά (208 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν δέκα επτά (17) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η δεύτερη πολυκατοικίατύπου 3012 ΙΙ-ΙΙΙακτου στοίχου 
τρία (3) έχει κοινή θέρμανση με την πρώτη πολυκατοικία 
τύπου 3012 ΙΙ-ΙΙΙακ του ιδίου στοίχου, με ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντακόσια 
χιλιοστά (500 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4). 

Ο Στοίχος τέσσερα (4) περιλαμβάνει μία (1) τριώροφη 
πολυκατοικία σε πυλωτή, τύπου 3012 ΙΙΙακ- II, η οποία α- 
ποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), 
δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους 
και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/Ια με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
είκοσι πέντε (25) και είκοσι έξι (26) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4- 
1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' αριθ¬ 
μόν 3012/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμη- 
σης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 %°), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα χιλιο¬ 
στά (190 % 0 ), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173 %ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι έξι (26) διαμέ¬ 
ρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πο¬ 
λυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν είκοσι έξι (26) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρατετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξή¬ 
ντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 °/οοο) , που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα τρία 
εκατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα χιλιοστά (130 %ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Βόρεια: Με το υπ' αριθμόν είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα 
του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β') όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' α¬ 
ριθμόν είκοσι επτά (27) και είκοσι οκτώ (28) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/2α με 
ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ' αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ' αριθμόν είκοσι επτά (27) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται απότρία(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 % 0 ), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα χιλιο¬ 
στά (190 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν ενενήντα χιλιοστά (190 %ο), και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν είκοσι οκτώ (28) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 Υοοο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα 
τρία εκατοστά (72.43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαρά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (143 %<>), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 % 0 ), και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν είκοσι επτά (27) διαμέρισμα 
του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν εί¬ 
κοσι εννέα (29) και τριάντα (30) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 
σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' αριθμόν 
11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 % 0 ), 


στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα έ¬ 
να χιλιοστά (191 %°), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια οκτώ χιλιοστά (208 %ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν τριάντα (30) διαμέρι¬ 
σμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν μέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα (30) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
ξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 %οο),που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα 
τρία εκατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων, εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαρά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (143 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156%») και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα 
του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΙΙακ-Ι I του στοίχου τέσσερα 
(4) έχει ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής 
θερμάνσεως χίλια χιλιοστά (1.000 % 0 ). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΠΕΝΤΕ (5). 

Ο Στοίχος πέντε (5) περιλαμβάνει δύο (2) τριώροφες 
πολυκατοικίες σε πυλωτή, τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙδκ-ΙΙΙγ και 
3012 ΙΙΙγ-ΙΙΙδκ-ΐνα χωρισμένες με αρμό διαστολής. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου ίνα-ΙΙΙδκ-ΙΙΙγ αποτελείται 
από το Υπόγειο, Ισόγειο καιτους πρώτο (Α’), δεύτερο (Β’) 
καιτρίτο (Γ’) πάνω απότο ισόγειο ορόφους και Δώμα η πε¬ 
ριγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Υποσταθμός Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/1 α με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α’) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
τριάντα ένα (31), τριάντα δύο (32) και τριάντα τρία (33), 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α 
με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5- 
1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα ένα (31) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο- 
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χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χι- 
λιοστά (129 %σ ), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά χιλιοστά (117 
%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα δύο (32) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν τριάντα δύο (32) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα δύο (32) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο) , που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως κοινοχρήστων εκατόν δύο χι¬ 
λιοστά (102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
ενενήντα τρία χιλιοστά (93 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα ένα (31) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα τρία (33) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα ένα (31) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα τρία (33) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως κοινοχρήστων εκατόν δύο χι¬ 
λιοστά (102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
ενενήντα τρία χιλιοστά (93 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα δύο (32) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν σαράντα (40) διαμέ¬ 
ρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ετέρας 
πολυκατοικίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β’) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν τριάντα τέσσερα (34), τριάντα πέντε (35) καιτριά- 
ντα έξι (36) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 
3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυ¬ 
πικών ορόφων και στο υπ' αριθμόν 11257/Α/7 με ημερο¬ 
μηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περι- 
γράφονται ως εξής: 


Το υπ’ αριθμόν τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και χώλλ. έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό 
(100 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι 
και εβδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα 
χιλιοστά (129 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 
%ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν τριάντα πέντε (35) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα πέντε (35) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 % οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά 
(102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
δύο χιλιοστά (102 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν τριάντα τέσσερα 

(34) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα έξι (36) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα τέσσερα (34) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόν τριάντα έξι (36) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων, εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), 
στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν δύο χι¬ 
λιοστά (102 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα πέντε 

(35) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα τρία (43) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου, ετέρας πολυκα¬ 
τοικίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ’) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 



16926 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


τριάντα επτά (37), τριάντα οκτώ (38) και τριάντα εννέα 
(39) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 
3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυ¬ 
πικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερο¬ 
μηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν τριάντα επτά (37) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 ο/οοο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα χιλιοστά 
(130 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν 
τριάντα χιλιοστά (130 %»),, στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά (140 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα οκτώ (38) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν τριάντα οκτώ (38) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόντριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 ο/οοο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,5μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), 
στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
χιλιοστά (112 %ο)και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόντριάντα επτά (37) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα εννέα (39) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόντριάντα επτά (37) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και 
εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόντριάντα εννέα (39) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 ο/οοο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,5μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά 
(102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
δώδεκα χιλιοστά (112 %ο) , και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόντριάντα οκτώ (38) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν σαράντα έξι (46) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ί¬ 


διου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙδκ-ΙΙΙγ του 
στοίχου πέντε (5) έχει κοινή θέρμανση με την δεύτερη πο¬ 
λυκατοικία τύπου 3012 ΙΙΙγ-ΙΙΙδκ-ΐνατου ιδίου στοίχου, με 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσε¬ 
ως πεντακόσια χιλιοστά (500 %ο). 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΙΙγ-ΙΙΙδκ-ΐνα του 
στοίχου πέντε (5) αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και 
τους πρώτο (Α’), δεύτερο (Β’) και τρίτο (Γ’) πάνω από το ι¬ 
σόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει 
ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/1 α με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
σαράντα (40), σαράντα ένα (41) και σαράντα δύο (42) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/2α με 
ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα (40) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 ο/οοο) , που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκα¬ 
τοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπάνες 
κεντρικής θερμάνσεως κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιο¬ 
στά (102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ε¬ 
νενήντα τρία χιλιοστά (93 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν τριάντα τρία (33) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ε¬ 
τέρας πολυκατοικίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα ένα (41) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόν σαράντα ένα (41) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως κοινοχρήστων εκατόν δύο χι¬ 
λιοστά (102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
ενενήντα τρία χιλιοστά (93 %ο), και συνορεύει: 
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Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα (40) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα δύο (42) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα δύο (42) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα δύο (42) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα 
χιλιοστά (129 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά χιλιοστά (117 
%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν σαράντα ένα (41) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν σαράντα ένα (41) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β') όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' α¬ 
ριθμόν σαράντα τρία (43), σαράντα τέσσερα (44) και σα¬ 
ράντα πέντε (45) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατό- 
ψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' αριθμόν 11257/Α/7 με 
ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόνσαράντατρία (43) διαμέρισμααποτελεί- 
ται απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων, στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκα¬ 
τόν δύο χιλιοστά (102 % 0 ), στις δαπάνες κεντρικής θερ¬ 
μάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο) , και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα έξι (36) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου, ετέρας πολυκατοι¬ 
κίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα τέσσερα 
(44) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα απο- 
τελείται απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 


ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο) , που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά 
(102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
δύο χιλιοστά (102 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει μετο υπ’ αριθμόν σαράντατρία (43) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα πέντε (45) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα πέντε (45) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χι¬ 
λιοστά (129 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 %ο), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά 
(129 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα τέσσε¬ 
ρα (44) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυ¬ 
κατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει μετο υπ’ αριθμόν σαράντα τέσσερα (44) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ’) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν σα¬ 
ράντα έξι (46), σαράντα επτά (47) και σαράντα οκτώ (48) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α 
με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5- 
1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα έξι (46) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξαδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), 
στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
χιλιοστά (112 %ο) , και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα εννέα 
(39) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ετέρας πολυκα¬ 
τοικίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’αριθμόν σαράντα επτά (47) 
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διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόν σαράντα επτά (47) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά 
(102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
δώδεκα χιλιοστά (112 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν σαράντα έξι (46) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα οκτώ (48) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα οκτώ (48) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόν σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα χιλιοστά 
(130 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν 
τριάντα χιλιοστά (130 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά (140 % 0 ), και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα επτά 
(47) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν σαράντα επτά (47) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΙΙγ-ΙΙΙδκ-ΐνα του 
στοίχου πέντε (5) έχει κοινή θέρμανση με την πρώτη πο¬ 
λυκατοικία τύπου 3012 ίνα-ΙΙίδκ-ΙΙΙγτου ιδίου στοίχου, με 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσε¬ 
ως πεντακόσια χιλιοστά (500 %□). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΞΙ (6). 

Ο Στοίχος έξι (6) περιλαμβάνει δύο (2) τριώροφες πο¬ 
λυκατοικίες σεπυλωτή, τύπου 3012 ΙΙΙακ-ΙΙ 3012 ΙΙ-ΙΙΙακ χω¬ 
ρισμένες με αρμό διαστολής. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΙΙακ-ΙΙ του στοίχου έ¬ 
ξι (6) αποτελείται από το Υπόγειο., Ισόγειο και τους πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορό¬ 
φους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 


1678 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/1 α με ημερομηνία 17-6-1977σχέδιο κατό¬ 
ψεως ισογείων 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' αριθμόν 
εξήντα επτά (67) και εξήντα οκτώ (68) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4- 
1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθ¬ 
μόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμη- 
σης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εξήντα επτά (67) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 %ο), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα χιλιο¬ 
στά (190 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά ( 173 %ο) , και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα οκτώ (68) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόν εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 <Υοοο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα 
τρία εκατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαρά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (143 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τριάντα χιλιοστά (130 %ο), και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εξήντα επτά (67) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα τρία (73) διαμέρι¬ 
σμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ετέρας πο¬ 
λυκατοικίας ιδίου στοίχου. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β’) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εξήντα εννέα (69) και εβδομήντα (70) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με 
ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14- 5-1986 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ'αριθμόν εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τε- 
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τραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις 
χιλιοστά (86 <7οοο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ενενήντα χιλιοστά (190 %ο), στις δαπάνες κεντρικής 
θερμάνσεως εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 %ο), στις δα¬ 
πάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα χιλιο¬ 
στά (190 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εβδομήντα (70) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόν εβδομήντα (70) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
ξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 %οο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα 
τρία εκατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαρά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (143 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %ο), και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το υπ' αριθμόν εξήντα εννέα (69) διαμέ¬ 
ρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με το υπ' αριθμόν εβδομήντα πέντε (75) διαμέ¬ 
ρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου, ετέραςπολυκατοικίας ί¬ 
διου στοίχου. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ') όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
βδομήντα ένα (71) και εβδομήντα δύο (72) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 
6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' α¬ 
ριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο) , που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 
% 0 ), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (191 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα διακόσια οκτώ χιλιοστά (208 %<=), και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα δύο (72) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 


λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (64 ο/οοο) , που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα τρία εκατοστά 
(72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %ο) , στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά 
(143 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα έξι χιλιοστά (156 % 0 ), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα ένα (71) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα επτά (77) διαμέ¬ 
ρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ίδι¬ 
ου στοίχου. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΙΙακ-ΙΙ του στοίχου έ¬ 
ξι (6) έχει κοινή θέρμανση με την δεύτερη πολυκατοικία 
τύπου 3012 ΙΙ-ΙΙΙακ του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντακόσια 
χιλιοστά (500 %ο). 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΙ-ΙΙΙακ αποτελείται 
από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η πε¬ 
ριγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Υποσταθμός Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/1α με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εβδομήντα τρία (73) και εβδομήντα τέσσερα (74) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με η¬ 
μερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 ο/οοο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και 
σαράντα τρία εκατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιο¬ 
στά (143 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκα¬ 
τόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόντριάντα χιλιοστά (130 %ο), 
και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμόν εξήντα οκτώ (68) διαμέρι¬ 
σμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ετέρας πο¬ 
λυκατοικίας ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εβδομήντα τέσσερα 
(74) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου 
ιδίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενή¬ 
ντα οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενή¬ 
ντα χιλιοστά (190 %ο)„ στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173 %ο), και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα τρία 
(73) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου 
ιδίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εβδομήντα πέντε (75) και εβδομήντα έξι (76) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/2α με 
ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 ο/οοο) , που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και 
σαράντα τρία εκατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιο¬ 
στά (143 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκα¬ 
τόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά 
(143 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το υπ' αριθμόν εβδομήντα (70) διαμέρι¬ 
σμα του δευτέρου (Β) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ίδι¬ 
ου στοίχου. 

Δυτικά: Με το υπ' αριθμόν εβδομήντα έξι (76) διαμέρι¬ 
σμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόν εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκα¬ 
τοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 %ο) , στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190 
%ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ενε¬ 
νήντα χιλιοστά (190 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα πέντε 
(75) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
βδομήντα επτά (77) και εβδομήντα οκτώ (78) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημε¬ 
ρομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και 
στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέ¬ 
διο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και 
σαράντα τρία εκατοστά (72,43 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τρία χιλιο¬ 
στά (143 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκα¬ 
τόν σαράντα τρία χιλιοστά (143 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156 
%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το υπ' αριθμόν εβδομήντα δύο (72) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ί¬ 
διου στοίχου. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα οκτώ (78) διαμέ¬ 
ρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 ο/οοο) , που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (191 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα διακόσια οκτώ χιλιοστά (208 %ο), και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα επτά 
(77) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΙ-ΙΙΙακτου στοίχου 
έξι (6) έχει κοινή θέρμανση με την πρώτη πολυκατοικία 
3012 ΙΙΙακ-ΙΙ του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντακόσια χιλιο¬ 
στά (500 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΠΤΑ (7). 

Ο Στοίχος επτά (7) περιλαμβάνει δύο (2) τριώροφες πο¬ 
λυκατοικίες σε πυλωτή, τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙδκ-ΙΧ/α και 3012 
ίνα-ΙΙΙδκ-ΙΙΙγ χωρισμένες με αρμό διαστολής. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙδκ-ΙΝ/α αποτε- 
λείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτε¬ 
ρο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώ¬ 
μα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
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ασανσέρ και Υποσταθμός Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' 
αριθμόν 3012/Α/1 α με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
σαράντα εννέα (49), πενήντα (50) και πενήντα ένα (51) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α 
με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5- 
1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιο¬ 
στά (119 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκα¬ 
τόν δέκα εννέα χιλιοστά (119 %°), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν οκτώ χιλιοστά (108 %ο) 
και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα (50) διαμέ¬ 
ρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πο¬ 
λυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα (50) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο) , που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκα¬ 
τοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα πέντε χιλιοστά (95 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα πέντε χιλιοστά 
(95%ο) , στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ογδόντα 
επτά χιλιοστά (87 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα εννέα 
(49) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σεπυλωτή ορόφου 
ιδίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα ένα (51) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το πενήντα ένα (51) διαμέρισμα του 
πρώτου (Α) πάνω σεπυλωτή ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα ένα (51) διαμέρισμα, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 °/οοο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα 


χιλιοστά (119 %»), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν οκτώ χιλιοστά (108 %ο), 
και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα (50) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα (60) διαμέ¬ 
ρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ετέρας 
πολυκατοικίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα (50) διαμέρι¬ 
σμα του πρώτου (Α) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β’) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν πενήντα δύο (52), πενήντα τρία (53) και πενήντα 
τέσσερα (54) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθ¬ 
μόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως 
τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημε¬ 
ρομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα δύο (52) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα 
χιλιοστά (119 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119 
%ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα τρία (53) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα τρία (53) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ενενήντα πέντε χιλιοστά (95 %ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα πέντε χι¬ 
λιοστά (95 % 0 ), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ε¬ 
νενήντα πέντε χιλιοστά (95 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα δύο (52) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα τέσσερα 
(54) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν πενήντα τέσσερα 
(54) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Το υπ' αριθμόν πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα απο- 
τελείται απότέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιο¬ 
στά (119 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκα¬ 
τόν δέκα εννέα χιλιοστά (119 %ο), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα τρία (53) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα τρία (63) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου, ετέρας πολυκατοι¬ 
κίας ίδιου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν πενήντα τρία (53) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν πε¬ 
νήντα πέντε (55), πενήντα έξι (56) και πενήντα επτά (57) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α 
με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ' αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5- 
1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το υπ’αριθμόν πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής οπις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιο¬ 
στά (119 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκα¬ 
τόν δέκα εννέα χιλιοστά (119 % 0 ), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν τριάντα χιλιοστά (130 
%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα έξι (56) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν πενήντα έξι (56) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96 % 0 ), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα έξι χιλιοστά (96 %ο), 
στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν τέσσαρα 
χιλιοστά (104 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα πέντε 
(55) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα επτά (57) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα επτά (57) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ αριθμόν πενήντα επτά (57) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιο¬ 
στά (119 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκα¬ 
τόν δέκα εννέα χιλιοστά (119 %ο), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν τριάντα χιλιοστά (130 
%ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα έξι (56) 
διαμέρισμα του τρίτου ορόφου (Γ) ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα έξι (66) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ί¬ 
διου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα έξι (56) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 3012 Ιλ/α-ΙΙΙδκ-ΐνα του 
στοίχου επτά (7) έχει κοινή θέρμανση με την δεύτερη πο¬ 
λυκατοικία τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙδκ-ΙΙΙγ του ιδίου στοίχου με 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσε¬ 
ως πεντακόσια δέκα οκτώ χιλιοστά (518 %ο). 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙδκ-ΙΙΙγ απο- 
τελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύ¬ 
τερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/ Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' 
αριθμόν 3012/Α/1α με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων/ 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) πάνω σε πυλωτή ό¬ 
ροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα υπ’ αριθμόν πενήντα οκτώ (58), πενήντα εννέα (59) 
και εξήντα (60) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατό¬ 
ψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με 
ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ'αριθμόν πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 °/οοο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε- 
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βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χι¬ 
λιοστά (129 %ο) στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά χιλιοστά (117 
%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα εννέα (59) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα εννέα (59) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόν πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ 5 ), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά 
(102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα τρία χιλιοστά (93 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα οκτώ 
(58) διαμέρισμα του πρώτου (Α) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν πενήντα οκτώ (58) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα (60) διαμέρι¬ 
σμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πο¬ 
λυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόν εξήντα (60) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκα¬ 
τοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 % 0 ), στις δαπάνες 
κεντρικής θερμάνσεως κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιο¬ 
στά (102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ε¬ 
νενήντα τρία χιλιοστά (93 % 0 ) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα εννέα (59) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν πενήντα ένα (51) δια- 
μέρισματου πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ετέρας 
πολυκατοικίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εξήντα ένα (61), εξήντα δύο (62) και εξήντα τρία 
(63) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 
3012/Α/2α με ημερομηνία6-4-1977σχέδιο κατόψεωςτυ- 
πικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερο¬ 
μηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περι¬ 


γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εξήντα ένα (61) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα 
χιλιοστά (129 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 
% 0 ), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα δύο (62) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα δύο (62) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμόν εξήντα δύο (62) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), 
στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν δύο χι¬ 
λιοστά (102 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εξήντα ένα (61) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εξήντα ένα (61) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα τρία (63) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν εξήντα τρία (63) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ δύο 
εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), 
στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν δύο χι¬ 
λιοστά (102 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα δύο (62) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν πενήντα τέσσερα (54) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ετέρας πολυκατοι¬ 
κίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν- 
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σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
ξήντα τέσσερα (64), εξήντα πέντε (65) και εξήντα έξι (66) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α 
με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ' αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5- 
1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα χιλιοστά 
(130 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν 
τριάντα χιλιοστά (130 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά (140 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα πέντε (65) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα πέντε (65) δια- 
μέρισματουτρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται απότρία(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά (102 % 0 ), 
στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
χιλιοστά (112 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα τέσσερα 
(64) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εξήντα τέσσερα (64) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα έξι (66) διαμέ¬ 
ρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ'αριθμόν εξήντα έξι (66) διαμέρισμα αποτελείται 
απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 % 0 ), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά (102 % 0 ), 
στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα 
χιλιοστά (112 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εξήντα πέντε (65) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 


και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το πενήντα επτά (57) διαμέρισμα του 
τρίτου (Γ) ορόφου ετέρας πολυ-κατοικίας ίδιου στοίχου 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ'αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙδκ-ΙΙΙγ του 
στοίχου επτά (7) έχει κοινή θέρμανση με την πρώτη πολυ¬ 
κατοικία τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙδκ-ΐνατου ιδίου στοίχου με πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως 
τετρακόσια ογδόντα δύο χιλιοστά (482 0/00). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΟΚΤΩ (8). 

Ο Στοίχος οκτώ (8) περιλαμβάνει δύο (2) τριώροφες πο¬ 
λυκατοικίες σε πυλωτή τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙακ χωρισμένες 
με αρμό διαστολής. 

Η πρώτη πολυκατοικία 3012 Ι\/α -ΙΙΙακ αποτελείται από 
το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/1α με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εκατόντρία (103) και εκατόν τέσσερα (104) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται οτο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημερο¬ 
μηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο 
υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο 
Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόντρία (103) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο) , που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα πέντε χι¬ 
λιοστά (185 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως 
εκατόν ογδόντα πέντε χιλιοστά (185 %ο)„ στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλιοστά 
(168 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν τέσσερα (104) διαμέ¬ 
ρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πο¬ 
λυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα απο- 
τελείται απότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενή¬ 
ντα οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(148 %ο) στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σα¬ 
ράντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας 
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ανελκυστήρα εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135 %ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ' αριθμόν εκατόν τρία (103) διαμέρι¬ 
σμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πολυ¬ 
κατοικίας. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν εννέα (109) διαμέρι¬ 
σμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ετέρας πο¬ 
λυκατοικίας ιδίου στοίχου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εκατόν πέντε (105) και εκατόν έξι (106) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με 
ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ' αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ'αριθμόν εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα πέντε χι¬ 
λιοστά (185 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν ογδόντα πέντε χιλιοστά (185 %ο), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα πέντε χιλιοστά 
(185 %ο), και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν έξι (106) διαμέρισμα 
του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Το υπ’αριθμόν εκατόν έξι (106) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 °/οοο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πε¬ 
νήντα οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (148 % 0 ) , στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκα¬ 
τόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(148 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν πέντε (105) διαμέρι¬ 
σμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν έντεκα (111) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου, ετέρας πολυκα¬ 
τοικίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
κατόν επτά (107) και εκατόν οκτώ (108) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν3012/Α/2α μεημερομηνία 
6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθ¬ 
μησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 


Το υπ’ αριθμόν εκατόν επτά (107) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 “Α™), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα έξι χι¬ 
λιοστά (186 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν ογδόντα έξι χιλιοστά (186 %ο), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα διακόσια δύο χιλιοστά (202 %ο) 
και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Μετο υπ’ αριθμόν εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα 
του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο) , που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πε¬ 
νήντα οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιο¬ 
στά (148 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκα¬ 
τόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά (162 
% 0 ) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν επτά (107) διαμέρι¬ 
σμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Νότια: Μετο υπ' αριθμόν εκατόν δέκα τρία (113) διαμέ¬ 
ρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ιδίου 
στοίχου. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙακτου στοίχου 
οκτώ (8) έχει κοινή θέρμανση με την δεύτερη πολυκατοι¬ 
κία τύπου 3012 Ιλ/α-ΙΙΙακ του ιδίου στοίχου με ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντα¬ 
κόσια χιλιοστά (500 %ο). 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΝ/α-ΙΙΙακ αποτελεί- 
ται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο 
ασανσέρ και Υποσταθμός Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/1 α με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εκατόν εννέα (109) και εκατόν δέκα (110) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 
6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' α¬ 
ριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Α¬ 
ρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 
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Το υπ’ αριθμόν εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα πέντε χι¬ 
λιοστά (185 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν ογδόντα πέντε χιλιοστά (185 % 0 ), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλιοστά 
(168 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν τέσσερα 
(104) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορό¬ 
φου ετέρας πολυκατοικίας ιδίου στοίχου και εν μέρει με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Μετουπ’ αριθμόν εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα 
του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας. 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 °/οοο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαρά¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135 %ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ' αριθμόν εκατόν εννέα (109) διαμέρι¬ 
σμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πολυ¬ 
κατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν εκατόν ένδεκα (111) και εκατόν δώδεκα (112) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/2α με 
ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ’ αριθμόν εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα πέντε χι¬ 
λιοστά (185 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν ογδόντα πέντε χιλιοστά (185 %ο), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα πέντε χιλιοστά 
(185 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’αριθμόν εκατόν έξι (106) δια¬ 


μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ετέρας πολυκατοικίας 
ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα του δευ¬ 
τέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Το υπ' αριθμόν εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 % οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαρά¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο), και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ' αριθμόν εκατόν έντεκα (111) διαμέρι¬ 
σμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' αριθμόν ε¬ 
κατόν δέκα τρία (113) και εκατόν δέκα τέσσερα (114) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με η¬ 
μερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ' αριθμόν εκατόν δέκατρία (113) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα έξι χι¬ 
λιοστά (186 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν ογδόντα έξι χιλιοστά (186 %ο), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα διακόσια δύο χιλιοστά (202 %ό) 
και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν εκατόν οκτώ (108) 
διαμέρισματουτρίτου (Γ) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας 
ιδίου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα τέσσερα (114) 
διαμέρισματουτρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Το υπ' αριθμόν εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενή¬ 
ντα οκτώ εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(148 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σα¬ 
ράντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας 
ανελκυστήρα εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά (162 %ο)και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα τρία (113) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 3012 ΙΝ/α-ΙΙΙακ του στοί¬ 
χου οκτώ (8) έχει κοινή θέρμανση με την πρώτη πολυκα- 
τοικίατύπου 3012 ΙΝ/α-ΙΙΙακ του ίδιου στοίχου με ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως πεντα¬ 
κόσια χιλιοστά (500 %ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΝΕΑ (9). 

Ο Στοίχος εννέα (9) περιλαμβάνει τρεις (3) τριώροφες 
πολυκατοικίες σε πυλωτή τύπου 3012 ίνα-Ι I Ιακ, 3012 ίνα- 
ΙΙΙδκ-ΙΙΙγ και 3012 ΙΙΙγ-ΙΙΙδκ-ΙΙ χωρισμένες με αρμούς δια¬ 
στολής. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 3012 Ι\/α-ΙΙΙακ αποτελείται 
από το Υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η πε¬ 
ριγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο 
ασανσέρ και Υποσταθμό Κεντρικής Θερμάνσεως και φαί¬ 
νεται στο υπ' αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6-1978 
σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/1 α με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων.' 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
εβδομήντα εννέα (79) και ογδόντα (80) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/2α με ημερομηνία 6- 
4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ α¬ 
ριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθ- 
μησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα, απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα πέντε χι¬ 
λιοστά (185 %ο) στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως 
εκατόν ογδόντα πέντε χιλιοστά (185 %ο), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλιοστά 
(168 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ' αριθμόν ογδόντα (80) διαμέρισμα του 
πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας. 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα (80) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έχει 
εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκα¬ 
τοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 %°) στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαράντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (148 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 


εκατόν τριάντα πέντε χιλιοστά (135 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα εννέα (79) διαμέ¬ 
ρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας πο¬ 
λυκατοικίας. 

Νότια: Με το υπ' αριθμόν ογδόντα πέντε (85) διαμέρι¬ 
σμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ετέρας πο¬ 
λυκατοικίας ιδίου στοίχου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' α¬ 
ριθμόν ογδόντα ένα (81) και ογδόντα δύο (82) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με 
ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων, εκατόν ογδόντα πέντε 
χιλιοστά (185 %ο) στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν ογδόντα πέντε χιλιοστά (185 %ο) , στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα πέντε χιλιοστά 
(185 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ' αριθμόν ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα 
του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 °/οοο) , που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 
%ο) , στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαρά¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα 
του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Νότια: Μετο υπ’αριθμόν ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα 
του δευτέρου (Β) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ιδίου 
στοίχου. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ο¬ 
γδόντα τρία (83) και ογδόντα τέσσερα (84) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 
6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων και στο υπ' 
αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Α¬ 
ρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα αποτε- 
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λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 % οο) , που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα έξι χι¬ 
λιοστά (186 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως 
εκατόν ογδόντα έξι χιλιοστά (186 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα διακόσια δύο χιλιοστά (202 %ο) 
και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν ογδόντα τέσσερα (84) διαμέ¬ 
ρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Το υπ'αριθμόν ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά (148 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν σαρά¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (148 %ο) στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά (162 %ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ' αριθμόν ογδόντα τρία (83) διαμέρι¬ 
σμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμόν ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα 
του τρίτου (Γ) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ίδιου στοί¬ 
χου. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η πρώτη πολυκατοικία τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙακτου στοίχου 
εννέα (9) έχει κοινή θέρμανση με την δεύτερη πολυκατοι- 
κίατύπου 3012 ίνα-ΙΙΙδκ-ΙΙΙγ καιτηντρίτη πολυκατοικία τύ¬ 
που 3012 ΙΙΙγ-ΙΙΙδκ-ΙΙ του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως διακόσια ε¬ 
βδομήντα τρία χιλιοστά (273 %ο). 

Η δεύτερη τριώροφη πολυκατοικία τύπου 3012 Ι\/α-ΙΙ- 
Ιδκ-ΙΙΙγαποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώ¬ 
το (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορό¬ 
φους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο 
ασανσέρ και Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θερμάνσεως και 
φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6- 
1978 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/1 α με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
ογδόντα πέντε (85), ογδόντα έξι (86) και ογδόντα επτά 
(87) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 
3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυ¬ 
πικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερο¬ 
μηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περι¬ 


γράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων, εκατόν είκοσι εννέα 
χιλιοστά (129 %ο) στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά χιλιοστά (117 
%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα έξι (86) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Μετο υπ’αριθμόν ογδόντα (80) διαμέρισματου 
πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ετέρας πολυκατοι¬ 
κίας ιδίου στοίχου. 

Νότια: Εν μέρει μετο υπ’ αριθμόν ογδόντα έξι (86) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’αριθμόν ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις 
χιλιοστά (86 %οο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά (96,58 μ2) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
δύο χιλιοστά (102 %ο) , στις δαπάνες κεντρικής θερμάν¬ 
σεως εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπάνες λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλιοστά (93 %ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν ογδόντα πέντε 
(85) διαμέρισματου πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου 
ιδίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα επτά (87) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν ογδόντα πέντε (85) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά 
(102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα τρία χιλιοστά (93 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα έξι (86) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμόν ενενήντα τέσσερα (94) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ετέρας 
πολυκατοικίας ιδίου στοίχου. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν ογδόντα οκτώ (88), ογδόντα εννέα (89) και ενενή¬ 
ντα (90) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμόν 
3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυ¬ 
πικών ορόφων και στο υπ' αριθμόν 11257/Α/7 με ημερο¬ 
μηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 ο/οοο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χι¬ 
λιοστά (129 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ε¬ 
κατόν είκοσι εννέα χιλιοστά (129 %ο), στις δαπάνες 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα χιλιοστά 
(129 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα εννέα (89) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Μετο υπ' αριθμόν ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα 
του δευτέρου (Β) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ιδίου 
στοίχου. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα εννέα (89) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’αριθμόν ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενή¬ 
ντα οκτώ εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά 
(102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
δύο χιλιοστά (102 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν ογδόντα οκτώ 
(88) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει μετο υπ’ αριθμόν ενενήντα (90) διαμέ¬ 
ρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και 
εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ογδόντα οκτώ (88) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα (90) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο) , που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ ε¬ 
κατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις δαπά¬ 
νες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), 
στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν δύο χι¬ 


λιοστά (102 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’αριθμόν ογδόντα εννέα 
(89) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το υπ' αριθμόν ενενήντα επτά (97) διαμέρι¬ 
σμα του δευτέρου (Β) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' αριθμόν ε¬ 
νενήντα ένα (91), ενενήντα δύο (92) και ενενήντα τρία (93) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α 
με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορό¬ 
φων και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5- 
1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το υπ' αριθμόν ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό (100 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου 
οικοπέδου εκατόν οκτώ δεκάκις χιλιοστά (108 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και ε¬ 
βδομήντα δύο εκατοστά (120,72 μ2), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα χιλιοστά 
(130 %ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν 
τριάντα χιλιοστά (130 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας α¬ 
νελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά (140 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα δύο (92) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμόν ογδόντα τέσσερα (84) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ι¬ 
δίου στοίχου. 

Νότια: Εν μέρει μετο υπ’ αριθμόν ενενήντα δύο (92) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 %ο), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά 
(102 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
δώδεκα χιλιοστά (112 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει μετο υπ’ αριθμόν ενενήντα ένα (91) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα τρία (93) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν ενενήντα ένα (91) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
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χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλιοστά (102 % 0 ), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν δύο χιλιοστά 
(102 % 0 ), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν 
δώδεκα χιλιοστά (112 %<=) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ ’ αριθμόν ενενήντα δύο (92) 
διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας 
και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν εκατό (100) διαμέρι¬ 
σμα του τρίτου (Γ) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ιδίου 
στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η δεύτερη πολυκατοικία τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙδκ-ΙΙΙγ του 
στοίχου εννέα (9) έχει κοινή θέρμανση με την πρώτη πο¬ 
λυκατοικία τύπου 3012 ίνα-ΙΙΙακ και την τρίτη πολυκατοι¬ 
κία τύπου 3012 IIΙγ-ΙΙΙδκ-ΙΙ του ιδίου στοίχου, με ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως τρια¬ 
κόσια ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (394 % 0 ). 

Η τρίτη τριώροφη πολυκατοικία σε πυλωτή τύπου 3012 
11Ιγ-ΙIΙδκ-ΙΙ αποτελείται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο 
ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και Υποσταθμό Κεντρικής Θερμάνσεως και φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/4 με ημερομηνία 6-6-1978 
σχέδιο κατόψεως λεβητοστασίων και υποσταθμών. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρι¬ 
κή είσοδο, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/1 α με ημερομηνία 17-6-1977 σχέδιο κα¬ 
τόψεως ισογείων. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος (Α) όροφος περιλαμβά¬ 
νει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, α¬ 
σανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν 
ενενήντα τέσσερα (94), ενενήντα πέντε (95) και ενενήντα 
έξι (96) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 
3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυ¬ 
πικών ορόφων και στο υπ’αριθμόν 11257/Α/7 με ημερο¬ 
μηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’αριθμόν ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα α- 
ποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 
μ2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενή¬ 
ντα οκτώ εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν είκοσι έ¬ 
να χιλιοστά (121 % 0 ), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν δέκα χιλιοστά (110 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμόν ογδόντα επτά (87) διαμέ¬ 
ρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου, ετέρας 
πολυκατοικίας ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα πέντε (95) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα πέντε (95) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ αριθμόν ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 %οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 % 0 ), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν είκοσι ένα χι¬ 
λιοστά (121 % 0 ), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν δέκα χιλιοστά (110 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα τέσσε¬ 
ρα (94) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορό¬ 
φου ιδίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα τέσσερα 
(94) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου 
ιδίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα έξι (96) δια¬ 
μέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ιδίας 
πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ αριθμόν ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 °/:,.), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα 
τρία εκατοστά (72,43 μ2) ποσοοτό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα ένα χιλιοστά 
(91 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ογδόντα 
τρία χιλιοστά (83 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα πέντε (95) 
διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω σε πυλωτή ορόφου ι¬ 
δίας πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος (Β) όροφος περι¬ 
λαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ α¬ 
ριθμόν ενενήντα επτά (97), ενενήντα οκτώ (98) και ενενή¬ 
ντα εννέα (99) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμόν 3012/Α/2α με ημερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατό¬ 
ψεως τυπικών ορόφων και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με 
ημερομηνία 14-5-1986 σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 ο/οοο) , που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ δύο εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν είκοσι έ¬ 
να χιλιοστά (121 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 
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Ανατολικά: Ενμέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα (90) δια¬ 
μέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου, ετέρας πολυκατοι¬ 
κίας ίδιου στοίχου και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν ενενήντα οκτώ (98) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα οκτώ (98) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 ο/οοο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν είκοσι ένα χι¬ 
λιοστά (121 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα επτά 
(97) διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκα¬ 
τοικίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα επτά (97) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει με το υπ’ αριθμόν ενενήντα εννέα (99) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμόν ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 %οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και 
σαράντα τρία εκατοστά (72,43 μ2) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 
%ο), στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα ένα 
χιλιοστά (91 %°), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα 
ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει με το υπ' αριθμόν ενενήντα οκτώ (98) 
διαμέρισμα του δευτέρου (Β) ορόφου ιδίας πολυκατοι¬ 
κίας και εν μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος (Γ) όροφος περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, και διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμόν ε¬ 
κατό (100), εκατόν ένα (101) και εκατόν δύο (102) διαμε¬ 
ρίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/2α με η¬ 
μερομηνία 6-4-1977 σχέδιο κατόψεως τυπικών ορόφων 
και στο υπ’ αριθμόν 11257/Α/7 με ημερομηνία 14-5-1986 
σχέδιο Αρίθμησης-Κλήρωσης και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το υπ’αριθμόν εκατό (100) διαμέρισμα αποτελείται α¬ 
πό τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, έ¬ 
χει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 ο/οοο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα οκτώ δύο 


εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν είκοσι ένα χιλιο¬ 
στά (121 %ο)\ στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμόν ενενήντα τρία (93) διαμέ¬ 
ρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου, ετέρας πολυκατοικίας ιδίου 
στοίχου. 

Δυτικά: Εν μέρει μετο υπ’αριθμόν εκατόν ένα (101) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει μετο υπ’ αριθμόν εκατόν ένα (101) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’αριθμόν εκατό ένα (101) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
χώλλ, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα (80 μ2), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα έξι δεκάκις χιλιοστά (86 ο/οοο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και πενήντα 
οκτώ εκατοστά (96,58 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο), 
στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως εκατόν είκοσι ένα 
χιλιοστά (121 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Εν μέρει μετο υπ' αριθμόν εκατό (100) δια- 
μέρισματουτρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει μετο υπ’ αριθμόν εκατό (100) διαμέρι¬ 
σμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν μέ- 
ρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Εν μέρει μετο υπ’ αριθμόν εκατόν δύο (102) δια¬ 
μέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’αριθμόν εκατό δύο (102) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χώλλ, 
έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα (60 μ2), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εξήντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (64 ο/οοο) , που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και σαράντα 
τρία εκατοστά (72,43 μ2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ενενήντα δύο χιλιοστά (92 %ο), στις 
δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως ενενήντα δύο χιλιοστά 
(92 %ο), στις δαπάνες λειτουργίας ανελκυστήρα εκατό χι¬ 
λιοστά (100 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Εν μέρει μετο υπ' αριθμόν εκατόν ένα (101) δια¬ 
μέρισμα τουτρίτου (Γ) ορόφου ιδίας πολυκατοικίας και εν 
μέρει με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο υπ’ αριθμόν 3012/Α/3 με 
ημερομηνία 23-6-1977 σχέδιο κατόψεως δωμάτων. 

Η τρίτη πολυκατοικίατύπου 3012 ΙΙΙγ-ΙΙΙδκ-ΙΙ του στοίχου 
εννέα (9) έχει κοινή θέρμανση με την πρώτη πολυκατοικία 
τύπου 3012 Ιλ/α-ΙΙΙακ και την δεύτερη πολυκατοικία τύπου 
3012 ίνα-ΙΙΙδκ-ΙΙΙγ του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κεντρικής θερμάνσεως τριακόσια τριά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (333 %ο). 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί α¬ 
νεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
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Ν.3741/1929 « περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας» όπως 
τροποποιήθηκε με τα Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
ΑΚ. 

Ειδικά τα δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο μέτρα τε¬ 
τραγωνικά και ενενήντα εκατοστά (2,222,90 μ 2 ) παραμέ¬ 
νουν σαν ενιαίοι αυτοτελείς χώροι στην ιδιοκτησία του 
Ο.Ε.Κ., ο οποίος παρακρατεί το δικαίωμα να διαμορφώ¬ 
νει τούτους οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του 
σε περισσότερους επί μέρους χώρους και να προβαίνει 
μονομερώς και χωρίς σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτη¬ 
τών στην κατανομή των ανηκόντων σε κάθε ένα από τους 
ενιαίους τούτους χώρους ποσοστών συνιδιοκτησίας επί 
του οικοπέδου και να συνιστά κατ’ αυτό τον τρόπο χωρι¬ 
στές οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις και να κατανέμει τις δαπάνες των κοινοχρήστων 
σύμφωνα προς τις διατάξεις του Γενικού και του Ειδικού 
Κανονισμού. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, 

Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, τον 
στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο κατοικίας, 
την θέση αυτής και τον αριθμό των δωματίων, το εμβαδόν 
αυτής, το εμβαδόν της αποθήκης που ενδεχομένως αντι¬ 
στοιχεί σ’ αυτή, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ' αυτή σε 
δεκάκις χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και 
ψήφους και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά (μ2) επί του οικοπέδου. 

2. Το Σχέδιο Γ ενικής Διατάξεως στο οποίο εικονίζεται 
το όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράσθηκε από τον 
Ο.Ε.Κ., το τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και 
κοινόχρηστους χώρους (με μπλε και πράσινο χρώμα) τα 
τμήματα αυτού που απαρτίζουν το οικόπεδο του Οικι¬ 
σμού, οι χώροι του οικοπέδου του Οικισμού που κατα¬ 


λαμβάνονται από τους εννέα (9) στοίχους, οι χώροι που 
καταλαμβάνονται από κάθε μία κατοικία κάθε στοίχου και 
τα τμήματα του οικοπέδου του Οικισμού που ανήκουν 
κατ’ αποκλειστική χρήση και κάθε κατοικία. 

3. Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών. 

Ολα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλου που έχει 
κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Πατρών Τσιβιλή Νικό¬ 
λαο του Γεωργίου και έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμόν 
18.270/25-9-1997 Πράξη αυτού. 

Δ’. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ. 

Ο κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών 
του παρόντος Οικισμού και περιλαμβάνει α) Τον Γενικό 
Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση με 
του κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του όλου 
Οικισμού και β) Τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών 
κάθε πολυκατοικίας ή στοίχου. 

Καταρτίσθηκε δυνάμει των υπ’ αριθμόν 23/19-3-1976 
και 87/77 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ο.Ε.Κ. και δημοσιεύθηκε στα υπ’ αριθμόν 441/5/4/76 και 
1296/77 φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύ¬ 
χος Β) αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού 
και αντίγραφο των ανωτέρω Φ.Ε.Κ. πρέπει να μεταγράφει 
με την παρούσα. 

Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. αποφασίζει η παρούσα απόφαση να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως σε εφαρ¬ 
μογή του άρθρου 10παρ.2του Α.Ν. 163/1967 όπως αντί - 
καταστάθηκε και ισχύει τώρα. 

Πάτρα, 5 Δεκεμβρίου 1997 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ 
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